ALIMENTATORI PER RICEVITORE Q 374 


I. 3741 - N. 3742/6 - N. 3743/12 
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N. 3741 • Alimentator® per 1'alimenta- 
xlone del G 374 con lenelone allernala 

50 Hx. Entrata: 110. 125. 140, 160. 
220 V. Uscita: 90 V c.c. (per 1‘all- 
mentazlone anodica e dei blamentl In 
serie) e 6 V c.a. per Iclimenlazione 
delle lampodlr.e d'illuminazione, Mu* 
nito di cambio tensicni, (usibil© larato 

1 A. cordon® dl collegamento al rice- 
vitcre con spina * octal », cordone di 
collegamenlo alia rete con spina-luce. 
Diir.ens. d'ir.gombro cm 11.5x7x11,5. 
Peso netio circa gr 880. 

N. 3742/6 • Allmenlator# surToltore per 
l'aHmenlaxlon# con accumulator® a 

6 V. Entrata: 6 V c.c.. consumo circa 

2 A. Uscita: 6 V c.c. (por i filamenti 
alimentati in serie e le lampadine) e 
90 V c.c. (per I'alimontazione anodi¬ 
ca). Munlto di luslbil® da 2 A, di prosa 
a due terminal! contrasseqnati -f * — 
per 1’attacco dell’accumulatore e cor- 
redato di cordone per ii co’.legamen- 
to col ricevitore, provvisto di spine 
• octal «. Dimensioni di ingombro: 
cm 14,5x7x11,5. Peso nolto circa 
gr 1070. 

N. 3743/12 • Alimentator® survoltore. 
per rallmentaxione con accumulator® 

a 12 V. Entrata: 12 V c.c., consumo 
circa 1 A. Uscita: 12 V (per i lilamenti alimentati 
in serie e le lampadine d'illuminazlone) e 90 V c.c. 
(per Talimentazione anodica). Le altre caratteristi- 
cho sono identiche a quelle del N. 3742/6. 


A sinistra: Ricevitore G 374 con allm®ntator® per rete 
c.a. Per 1'uso: lnnestare la spina ad 8 pledinl e 
■postare U commutator® dell'apparecchlo sulla po- 
slxlone u rete •. 


Sctto: Ricevitore G 374 con alimentator® per accumulator®. U collegamento con la batterla e iatto 
mediante un cavo schermato a un conduttore centrale N. 379; la calza del cavo. che funzlona da 
secondo conduttore. deve essere collegala al termlnale negativo. Per 1'uso: lnnestare le spine ad • 
piedlni nelle rlspettlve pres® e spostare il commutator® dell'apparecchio sulla poslxlone ■ batterla 


!L COMMUT. OEVE ESSERE 
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